第 18 着 第 1 期 昆 虫 学 报 Vol. 18,， No.1 
1975 年 2 月 ACTA ENTOMOLOGICA SINICA February, 1975 





稻 株 上 杀 星 且 残 留 量 的 初步 研究 
燃 德 方 成 淤 九 、 刘 莫 开 储 可 各 


《浙江 农业 大 学 植保 专业 农药 残 毒 组 )* 


摘要 ”本 工作 的 试验 结果 表明 杀 晨 且 是 一 种 残 效 期 短 、 基 本 .上 不 污染 禾 株 的 低 毒 农药 。 它 在 田间 自然 
环境 条 件 下 受 外 界 气 候 环 境 影 响 , 分 解 消失 较 快 ,特别 是 雨水 冲刷 更 使 它 在 水 稻 上 的 残留 量 副 降 。 但 在 室内 


控制 条 件 下 分 解 稍为 缓慢 。 
田间 药 效 试验 指出 , 杀 旺 且 防 治 纵 卷 叶 眶 昌 效果 显著 , 但 由 于 残 效 短 , 施 药 必需 与 害虫 的 发 生 关键 时 期 


紧密 配合 。 


杀 蜡 参 [Cyanox, 或 称 Cyap、S$-4084， 化 学 名 称 为 口 〇 一 二 甲 基 一 口 一 (对 氰 基 苯 基 ) 
硫 代 磷 酸 酯 ] 为 高 效 低 毒 的 有 机 磷 杀 虫 剂 ， 在 六 十 年 代 初 期 已 为 国外 所 注意 ( 攀 德 方 ， 
1962; JIe6eneBa 1963; Nishizawa，1960,，1962; Schrader，1961) 根据 日 本 报道 对 二 化 蝇 等 
害虫 防治 有 效 ( 软 德 方 , 1964)。 我 国 近年 来 的 试验 也 证 实 它 能 防治 稻 坚 《二 化 晨 和 三 化 
晨 )、 纵 卷 叶 螟 , 稳 苞 虫 等 害虫 ,是 一 种 有 发 展 前 途 的 低 毒 品种 。 为 了 达到 安全 用 药 , 本 工 
作用 气相 层 析 法 等 测定 它 在 水 稳 上 的 残留 动态 , 现 将 试验 初步 结果 整理 如 下 。 

一 、 方 法 

(一 ) 测定 方法 ”样品 切 碎 后 用 氯仿 浸 淡 提取 。 通 过 弗 罗 里 奎 土 -活性炭 或 中 性 氧化 
铅 吸 附 柱 净 化 ,用 氯仿 作 冲 洗 剂 。 浓 缩 后 用 带 复 焰 检定 器 的 气相 层 析 仪 测定 ,并 用 纸 层 析 
作 农 药 纯度 和 代谢 检验 。 

样品 提取 和 净化 : 取水 稻 叶 50 克 , 切 碎 , 加 氯仿 300 毫升 浸渍 4 小 时 ,通过 玻璃 纤维 
过 滤 , 滤液 在 水 滩 上 渐渐 蒸发 浓缩 (溶剂 不 冒 气 泡 ) 至 5 毫升 , 通过 弗 罗 里 压 土 层 析 柱 ( 绅 
罗 里 侍 土 14 克 加 酸 洗 活性 炭 1 克 ) 或 中 性 氧化 铝 层 析 柱 (18 克 ) 净化 , 层 析 柱 吸附 剂 先 加 
50 毫升 氯仿 湿润 ,加 滤液 后 再 用 70 毫升 氯仿 冲洗 。 收 集 冲 洗 波 ,加 温 浓 缩 至 0.5 一 3 毫升 
测定 。 

(二 ) 田间 与 盆栽 试验 盆栽 : 盆 面 积 为 0.73 平方 尺 。 每 盆 7 从 , 每 从 5 株 , 品种 
为 完 笑 1 号 等 , 分 期 分 批 播种 。 施 药 时 间 在 分 葛 末 期 、 孕 穗 、 抽 穗 期 。 路 施 杀 晤 哺 有 部 县 
农药 矿产 50 哆 乳剂 与 温州 化 工 所 制 50% 乳剂 。 施 药 量 按 每 亩 2 两 计算 。 

2. 田间 试验 ， 早稻 试验 分 50% 乳剂 的 500 倍 与 1,000 倍 稀释 液 两 种 浓度 , 各 为 0.15 
亩 。 品 种 为 先锋 1 号 ,插秧 日 期 为 5 月 19 日 , 施 药 日 期 为 7 月 10 日 与 7 月 17 日 。 

3. 采样 : 盆栽 与 小 区 田间 试验 ， 分 别 于 喷 药 后 不 同时 间 按 随机 取样 和 双 项 平行 跳 聊 
法 随机 取样 。 称 叶 采 回 后 剪 碎 、 混 匀 、 称 样 浸渍 。 、 














* 参加 本 试验 尚 有 俞 水 英 、 凌 水 定 同志 。 
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二 、 结 吉 果 和 讨论 


(一 ) 沪 分 102 型 气相 层 析 仪 测定 杀 螟 哺 的 员 敏 度 ”以 不 同 杀 蜡 有 睛 标准 浓度 进行 测 
定 表 明 ,仪器 对 杀 蚜 戎 的 测定 极限 为 4 xX 10 志 一 1 x 10-* 克 。 例 如 0.4 微克 杀 晨 膊 天 水 乙 
醇 深 液 出 峰 面 积 为 0.7 厘米 ?， 而 0.2 微克 时 则 未 出 峰 ; 1 微克 杀 蜡 有 睛 氯仿 咨 液 面积 为 2.1 
厘米 ?, 而 0.2 微克 时 则 出 峰 不 显著 。1 微克 杀 蜡 膊 蒜 溶 流 的 面积 为 1.2 厘米 ?, 而 在 0.5 微 
克 肝 未 出 蜂 。 

试验 结果 也 指出 : 溶剂 对 检 出 程度 有 较 大 关系 。 无 水 乙 栈 , 氧 仿 作 溶剂 优 于 茶 溶 溢 。 

在 测定 田间 样品 时 受 净化 条 件 限制 , 每 一 测定 取 稻 叶 50 克 , 经 提取 、 净化 后 浓缩 至 
0.5 一 1 毫升 ， 进 样 1 一 2 微 升 ， 这样 能 测 出 作物 上 农药 残留 浓度 ， 以 氯仿 作 溶 剂 就 要 在 
1 x 10 左右。 

(二 ) 杀 蜡 有 睛 在 不 同 环境 条 件 下 的 演变 ”用 纸 层 层 析 初 步 检查 了 杀 蜡 且 在 不 同 酸 碱 
性 溶液 中 以 及 在 和 氧化剂 作用 下 的 演变 过 程 ,以 异 丁 酸 :水 : 栈 酸 (100:50:1 v/v) 作 展 开 剂 。 
相同 剂量 的 药剂 在 pH2、 pH11 和 0.3%H20, 环境 条 件 下 的 层 析 谱 见 图 1。 结果 表明 杀 量 : 
腾 在 不 太 强 的 酸 、 碱 环境 中 分 解 是 缓慢 的 。 
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图 1  ”[j 为 当日 配备 各 溶 访 的 层 析 图 ; [9 为 9 天 后 层 析 图 
其 中 : (1) 杀 螟 且 乳 宰 水 溶 注 ; (2) 杀 蜡 且 的 pH2 溶液 ; (3) 杀 照 且 pH11 溶 补 > 
(4) 杀 螺 膊 组 剂 加 日 :O: (0.396) 溶 被 


用 DCw 正 已 烷 作 固定 相 , 以 氯仿 :水 :乙醇 (2:60:38 v/v) 作 流动 相 进行 下 行 层 析 表 : 
明 杀 旦 膊 有 二 大 点 ,Re 分 别 为 0.84 与 0.65, 及 一 小 点 Rs 为 0.14。 受 氧化 神 影 咽 0.84 一 
点 很 快 消失 , 0.65 一 点 也 在 十 余天 后 消失 。 

(三 ) 杀 坚 及 在 水 稻 上 的 残留 动态 按 7 月 初 至 8 月 底 在 早稻 .上 二 次 侈 裁 试 验 与 田 
间 试 验 结果 表明 , 杀 崇 且 在 稻 株 上 受 外 界 环 境 影 响 分 解 消失 是 迅速 的 ,例如 在 7 月 5 日 第 
一 次 盆栽 试验 中 ,每 亩 施用 50% 乳剂 2 两 至 第 三 天 已 由 7.5ppm 下 降 至 1ppm, 消失 86%。， 
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在 以 后 的 小 区 盆栽 重复 试验 中 ， 施 药 后 72 小 时 ， 稻 株 中 杀 螟 脏 残 留 量 均 在 检 出 量 1 x 
10 怀 元 以 下 。 

降雨 更 是 药剂 消失 的 一 个 重要 原因 。 二 次 小 区 田间 试验 ,由 于 在 夏 日 阵雨 季节 , 喷 药 
后 均 遇 雨 ,促使 早稻 上 残留 量 剧 降 。 例 如 在 第 一 次 小 区 施 药 后 6 小 时 遇 大 雨 , 500 倍 50% 
乳剂 稀释 液 施 药 区 的 残留 量 由 13ppm 下 降 至 1ppm 以 下 。 第 二 次 小 区 试验 中 当晚 也 遇 阵 
雨 , 促使 稻 株 上 残留 景 由 12.9ppm 变 为 1.3ppm, 消失 了 90%%。 

7 月 10 日 第 一 次 田间 小 区 试验 系 用 温州 化 工 所 提供 的 50% 乳剂 样品 。 喷 药 后 稻 株 
提取 流 作 气相 层 析 测定 时 发 现 除 杀 螟 隙 以 外 尚 有 一 保留 值 为 6 分 钟 的 未 知 化 合 物 。 这 种 
化 合 物 在 稻 株 中 含量 逐渐 增加 后 又 下 降 ， 至 48 小 时 测定 已 在 1 x 10 克 以 下 ( 见 表 1)。 
惟 在 此 次 试验 中 ,6 小 时 取样 前 遇 阵雨 , 48 小 时 取样 前 又 遇 大 雨 。- 


天 1 未 知 化 合 物 (保留 值 为 6 分 钟 ) 在 稻 株 中 含量 (1X10-' 克 )》 










取样 时 间 C 小 时 》 2 


1000 倍 乳剂 稀释 芒 1.1 
500 倍 乳剂 稀释 湾 
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A PRELIMINARY STUDY ON THE CYANOX RESIDUE 
IN RICE PLANTS 


VAN TEH-FANG QI CHENG-JIV LIoU CHEN-KAI CHU KE-MING 
(Chekiang University. of Agriculture) 


Cyanox has been used for the control of rice insects such as the rice stem borer， 
Chilo suppressalis Walker. In the present work the rice plants sprayed with Cyanox 
were extracted with chloroform. The extracted fractions were passed through Florisil 
or Alumininm oxide columns, and then were evaporated on water bath. The residues 
were analyzed by gas-liquid chromatography, as well as by paper chromatography and 
thin layer chromatography. The results of these determinations indicated that Cyanox 
residue would soon disappear in the rice plants under the influences of environmental 
factors such as light and rain. 


